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Idoma 


L'ìdoma es una lenga idomoïda parlada en Nigèria. 

Localìsacìon 


L'idoma es parlat dins las zònas de govèrn local d'OtuLpo e 
Okpokwu de l'Estat de Benue e dins aquela d'e Nasarawa e 
Awe, dins l'Estat de Nasara^a'^^l 
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